Scanned with CamScanner 


المملكة العربية السعودية 
وزارة الداخلية 
المديرية العامة لكلية 
الملك فهد الأمنية 


يشهد معهد التدريب 


كلية الملك فهد الأمنيق 


|G FAHD SECURITY COLLEGE 


(شهادة) 


بأن المتدربة / هاجر محمد ناصر النشمي هوية وطنية رقم CE AT)‏ 


قد اجتازت برنامج (تصميم وتحليل الاستبانات) 
والذي عقد خلال الفتدة من © 8/1/7 4 4 ١ه‏ إلى ٠٤٩٥/۲/۲۹‏ أه, 


والله الموفق » » 


مدير معهد التدريب النسائي الأمني Aa‏ 3 


مدير عام كلية الملك فهد الأمنية 
E a a DT‏ 


د.سطام بن عبدالعزيز الفارس و 2 ا . 05 د. ملسي بن عبدالرحمن الد عيح 


يب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية 


Scanned with CamScanner 


المملكة العربية السعودية 
وزارة الداخلية 
المديرية العامة لكلية 
الملك فهد الأمنية 


(شهادة) 


01 0 5 5 ع چ يدا 0 ٠‏ 2 چ 0« 
يسيك معيد التدريب النسائي الأمني يكليك الملك گرد الامنيه 
بأن المتدربة / هاجر محمد ناصر | لنشمى هوية و طنية رقم( ٠.11۱۸۸۳١۷۷‏ ا( 
قد اجتازت برنامج (فن إجراء المقابلات لمنسوبات القطاعات الأمنية) 


والذي عقد خلال الفترة من / 1/١ ٠/١‏ هإلى ١‏ 5ه 


والله الموفق » › 


مدير معهد التدريب النسائي الأمني ةاالملك فهد الأمنية 
9 سي 8 اللواء) 0 
AE‏ د. علسي الزحمن الد ميج 


د.سطام بن عبدالعزيز الفارس 


